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Waffer und bildet damit SalpeterfSure oder Salz- 
faure; der Wafferftoff deffelhen wirJ von der Kle* 
ctricitat «l«rch die filafe hiudurch nach dem amlern 
Drahte geftthrt, und indem diefe durch den Draht 
entweic’u und ihn abfetzt, verbindet fich ein Thcil 
deffelhen mit etwas Waffer zu einein Alkali. Hier- 
nach wrtrde Salzfaure Waffer + Sauerftoff, und 
Alkali Waffer + WalferCtoff feyn. 


X. 


ein versuch, 

der es tvalir fcheinlich machen folly dafs 
Sal ifuure aus SauerJ'toff und Wuj - 
/erf o ff befcekiy 


von 


J . Martin.*) 


— —- „Icl» that in eine irdene Rohre etwas F.i- 
fendrality und fohrte fie durch einen Ofen, um fie 
gliihend zu machen. An dein einen fcnde lutirte 
ich eine gebogene P»ohre vor, die unter den Trich* 
ter einer pneumatifchen vVanne ging; am aml-rn 
eine Tubulatretorte, welclie et vas K chfalz ent- 
hielt, das forgfrltig feines KryftaIlifution*walWs 
beraubt. worden war. Ais nun der Draht zu gl.i* 
hen fchien, gofs ich etwas conceutrirte Scliwnfel* 

faure 


*)Nicholfon*s Journal, Vol. t 3 » p. 237. d. H . 
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faure in (tie Retorte. So bald Hie atmofpbarifche 
Lufl der Gefafse ouergetrieben war*, fiieg aus dem 
anHern Ende Her Rolire eiue bedeutende Menge 
Wafferfeoffgas in Hem psiutmatifclieti Apparate ber- 
vor; doch war es ant *mer geringen Menge falzfau* 
ren Gas gemilcht. A Is ich den Apparjt aus einan* 
der nahvti, faiulen Celt in Her Rolire Krvftalle falz* 
fau ren Kifens. Des Waffprftoffgas war eine fo gro- 
fse Menge flbergegangen, dais es urmtoglich ift, es 
ficb durcl* Zerfet/.unj* von Wafler zu esMSren, weK 
ches das nbe/ireten te falzfaureGas vielleicht zufSl* 
lig mil firth geuommen hatte. u 

Aus difletn Orunde fchliefst Herr Martin, 
das falzfaure Gas lelbft fey dieOuelie fo wolil diefes 
Wafferftoffgas, als ties Sauer fluffs, tier das Kifen in 
der Rolire oxy line; und Sal/, fan re beftehe daher 
horbft wahrfelieiiilich ausWafferfloft* und Sanerftoff. 
Werfieht indelsnHil, dafszu einem folcItenSchluffe 
keineblofse Verlicheruug, dafs dazu nur genaue An* 
gaben nach.Viaafs und Gewicht berecliiigen konnen? 
und wer weifs nicht, dais es kein Zufall ift, vveno 
falzfaures Gas YVaffer mil ilberiiinimt? 


Anna), d. Phjfik. B. 2j. St. t. J. tftoj. St* t. 
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